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Cloudy. 
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28,81 
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Cloudy. 
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44,0 
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28,88 
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Rainy. 
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7 
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42,0 
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Fine. 
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44,5 


43>i 


29,45 




NW 




Fine. 
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7 





35-5 
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29,48 


o,oi6 
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Fine. 
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35,5 


41,0 


29,50 
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Snow, 


6 


7 





34>o 


39>o 


29,68 


0,177 


N by W 




Fine. 




2 





45>° 


43'° 


2 9, 8 3 




NW 




Fine. 


7 


7 





33.° 


3 8 >° 


29,81 


o ; oio 


NE 




Fair. 




2 





46,5 


42,0 


29,72 




SE 




Fine. 


8 


7 





34,0 
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29,71 




NNE 




Fine. 




2 
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42,5 


29,80 
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Fair. 


9 


7 





40,0 


39>° 


30,08 


0,020 
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Fine. 
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47,5 
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30,12 




ENE 




Fine. 
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Fair., 
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47,o 


4i,5 
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41,0 
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Rainy. 
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Rainy. 


12 
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43,5 
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Fine. 
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47>o 


29,46 
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13 
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38,0 
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Fine. 




2 
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0,038 


NW 


2 


Fair. 




2 





46,5 


44,5 
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without 


within, 










Weather. 






a. 

7 


VI. 
c 






Inches. 




Points. 


Str. 




Apr. 17 


43>° 


4&>5 


2 9,38 


0,080 


WNW 


3 


Fine. 






2 





49,0 


5°,° 


2-9,37 




WNW 


3 


Fine. 




18 


7 





4i,5 


46.5 


29,5° 


0,056 


sw 


2 


Cloudy. 






2 





48.5 


47»S 


29,46 




wsw 


2 


Showery, 




*9 


7 





43>° 


44.° 


29,72 


0,050 


N by E 


2 


Fine, 






2 





53.-° 


48,0 


29,76 




N by E 


2 


Fair. 




20 


7 





42,0 


44,5 


29,94 


0,030 


NW 


1 


Fine. 






2 





52,0 


48,0 


30,01 




NW 


1 


Fair. 




21 


7 





47.5 


480 


29,91 




SSE 


1 


Fair. 






2 





52.0 


50,0 


29*83 




SSW 


2 


Showery. 




22 


7 





A'/;0 


5°>° 


29,70 


0,109 


SW 


1 


Cloudy. 




• 


2 





5»>° 


53 5 


29,71 




sw 


1 


Fine. 




23 


7 





47; 5 


5 o,o 


29,52 


0,031 


S by W 


1 


Fine. 






2 


c 


56,5 


54,° 


29,47 




SSW 


2 


Showery. 




24 


7 





4^,5 


5 1 , 


29,46 


0,047 


WSW 


2 


Fine. 






2 





54, 


53,5 


29>43 




SSE 


2 


Showery, 




25 


7 





45>° 


5°>5 


29,5! 


0,053 


S by E 


1 


Fine. 






2 





5 6 >5 


54,° 


29^46 




SSW 


1 


Fine. 




26 


7 





4«,o 


49,0 


29,46 


o>39 J 


NW 


2 


Fine. 






2 





58,0 


53,5 


29,74 




NW 


2 


Fine. 




27 


7 





5°,° 


5°, 5 


29,50 


0,210 


SSW 


I 


Rainy. 






2 





5 6 ,° 


54,o 


29,44 




SSW 


I 


Rainy. 




28 


7 


c 


54,5 


55»° 


29,83 


0,183 


sw 


I 


Cloudy. 






2 





60,5 ■ 


59>5 


29,85 




SW 


I 


Rainy. 




29 


7 





S3>° 


5 6 >o 


29,66 


0,066 


SW 


I 


Cloudy. 












65,5 


60,5 


29,66 




sw 


I 


Fine. 




3° 


7 





55,o 


58,0 


29,71 




SSW 


I 


Cloudy. 






2 





61,0 


65,0 


29,73 




S by W 


I 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May 1780. 





Time 


Therm 


. Therm 


. Barorn. 


Rain. 


Winds. 










withou 


1 within. 








Weather. 




H.M 






Inches. 


inch. 


Points. 


Str 


May 1 


7 


c 


53,0 


58,0 


29,76 


0,067 


S3W 


i 


Cloudy. 




2 


c 


65,0 


62,0 


29,79 




SW 


1 


Fine. 


2 


7 





5 2 ,o 


56,0 


2985 


0,243 


Nby W 




Cloudy. 




2 





59,5 


59,0 


3004 




NW 


1 


Fine. 


3 


7 





45 5 


5'>° 


30,26 




Eby S 


1 


Cloudy. 




2 


c 


57>o 


55,o 


30,26 




SE 


1 


Fine. 


■4 


7 





48,0 


52-5 


30,18 




WSW 


1 


Cloudy. 




2 





64,0 


56,5 


30.16 




SW 


1 


Fine. 


5 


7 





53>o 


55,o 


29,92 




SW 


1 


Cloudy. 




2 





59,5 


58,0 


29,88 




SW 


1 


Cloudy. 


6 


7 





52,5 


55>o 


29,88 




WSW 


2 


Fine. 




2 





60,0 


58,5 


29,90 




WbyN 


2 


Cloudy. 


7 


7 





53,o 


S5,o 


29.94 




W by S 


I 


Cloudy. 




2 





6 3,5 


59>5 


29,94 




SW 


I 


Fair. 


8 


7 





52,0 


57>° 


29,72 


0,032 


SW 


I 


Rainy. 




2 





55>° 


57>5 


29,58 




S by W 


2 


Rainy. 


9 


7 





540 


55,° 


29,67 


O.091 


SW 


I 


Fine. 




2 





57,o 


58,5 


29,64 




SW 


2 


Rainy. 


10 


7 





53>° 


54,5 


29,38 


0,200 


SW 


2 


Fine. 




2 





59,° 


58,5 


29,51 




SW 


2 


Cloudy. 


11 


7 





53° 


57»5 


29,72 


I 


SW 


2 


Fine. 




2 





58,0 


59,° 


29,88 




SW 


2 


Rainy. 


12 


7 





50,0 


57 5 o 


29,98 




ssw 


I 


Fine. 




2 





64,0 


60,0 


29,98 




SW 


I 


Fine. 


J 3 


7 





53,° 


55,° 


29,75 


0,104 


SW 


I 


Fair. 




2 





63,0 


60,5 


29-73 




SW 


2 


Fine. 


14 


7 





5i>5 


57>o 


29,78 




WbyS 


I 


Fine. 




2 





57,o 


58,5 


29,71 




SSW 


I 


Fine. 


J 5 


7 





5°>o 


55,o 


29,82 


0,015 


NW 


2 


Fine. 




2 





33>° 


68.5 


29,94 




NW 


1 


Fine. 


16 


7 





54,5 


56,5 


30,12 




NW 


I 


Fine. 




2 





66,0 


61,0 


30,18 




SW 


I 


r ine. 




3 
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METEOROLOGICAL JOURN AL 

for May 1780. 





(Time 


Therni 


. Therm. f'Barom 


Rain. 


Winds. 










vvithou 


1 within. 
























Weather. 




H. 


M. 






inches. 


Inch. 


Points 


Sir 


May 17 


7 





53-5 


61,0 


3°»»4 




SW 




Fair. 




2 





68,0 


63,5 


30,15 




SW 




Fine. 


18 


7 





54,5 


60,0 


3 , 1 5 




NW 




Fine. 




2 





67,0 


62,5 


3°,>7 




NW 




Fine. 


l 9 


7 





57,5 


& i,5 


29,92 




SW 




Cloudy. 










66,0 


62,0 


29,90 




SW 




Fair. 


20 


7 





46>5 


61,0 


3°. 25 




NW 




Fair. 




2 





61,0 


58,5 


30,26 




NW 




Fine. 


21 


7 





57,o 


53,5 


29,49 




SE 




Fair. 




2 





67,0 


61,0 


30,01 




SW 




Fine. 


22 


7 





5 6 ,° 


58,0 


29,61 


0,027 


SSW 




Rainy. 




2 





65,0 


61,0 


29,60 




SW 




Fair. 


2 3 


7 





55,5 


58,5 


29,67 




SW 




Cloudy. 




2 





630 


&5>o 


29,72 




SW 




Fine. 


24 


7 





53.° 


5«>5 


29,73 


0,011 


NW 




Fair. 




2 





63 5 


60,5 


30. 2 3 




SE 




Fair. 


25 


7 





57,o 


59,5 


30,21 




SW 




Cloudy. 




2 





66,5 


61,5 


30,12 




SW 




Fine. 


26 


7 





58,0 


61,5 


3°>H 


0,018 


SW 




Rainy. 




2 





70,0 


65,0 


3°, r 4 




SW 




Fine. 


27 


7 





fro, 5 


64,0 


30,28 




SW 




Fine. 




2 





7^5 


70,0 


30,22 




SW 




Fine. 


28 


7 





68.0 


66,5 


3 ' 1 ! 




SSW 




Fine. 




2 





78,5 


72.5 


30,18 




SW 




Fine. 


29 


7 





68,0 


71,0 


30,06 




SE 




Fine. 




2 





84,5 


74,5 


30,00 




SSW 




Fine. 


3° 


7 





&5>° 


67,0 


29,98 




SvV 




Fair. 




2 





7 J ,5 


71,0 


30,01 




NW 




Fine. 


3 1 


7 





5 6 >° 


59,o 


30,06 


3,024 


NE 




Pair. 




2 


0. 


66 


66,o 


3°,H 




NE 


1 


Pine. 



Vol. LXXI. 



E 



METE- 



[ 2 10 1 



M 


ETEOROLOGICA1 


., JOURNAL 






for June 1781 


3. 






Time. 


Therm. 


Therm. jBarom. 


Rain. 


Winds 


. 










without 


within. 




























Weather. 


_ 

june i 


H. : 


VI. 






Inches. 


Inch. 


Points. 

Eby N 


Str. 
1 


7 


o 


6o,o 


61,0 


3°>°5 


Fine. 




2 


o 


70,5 


65,0 


29,98 




ENE 


2 


Fine. 


2 


7 


o 


66,5 


67,0 


^9>93 




sw 


1 


P^ine. 




o 


o 


85,0 


73,5 


29,93 




SW 


1 


Fine. 


3 


7 


o 


65,° 


68,0 


29,88 




NE 


1 


Cloudy. 




2 





71,0 


72,0 


2 9»95 




NE 


1 


Fine. 


4 


7 


o 


59>° 


66,0 


3°>°7 




NE 


1 


Fine. 




2 


o 


64,0 


66,o 


3°-°7 




NE 


1 


Fair. 


5 


7 


o 


48,5 


57,° 


29,99 


0,023 


NE 


1 


Cloudy. 




2 


o 


55,5 


59>° 


29,99 




NW 


2 


Cloudy. 


6 


7 


o 


49,0 


55,° 


29,99 


0,010 


NE 


2 


Cloudy. 




2 





61,0 


58,0 


29,99 




NE 


2 


Cloudy. 


7 


7 





52>° 


. 53'° 


30,01 




NE 


I 


Fair. 




2 





60,0 


58,0 


30,02 




NE 


I 


Fair. 


8 


7 


o 


48,0 


5°>o 


29.99 




NW 


I 


Fine. 




2 


o 


59,° 


57,o 


30,09 




NW 


I 


Fine. 


9 


7 


o 


60,0 


5 6 ,5 


29,94 




NW 


I 


Fine. 




2 


o 


62,5 


60,0 


29,94 




NW 


I 


Cloudy. 


IO 


7 


0' 


6i,o 


59>° 


29,80 


0,018 


SW 


I 


Fine. 




2 


o 


66,0 


63,0 


29, 8 3 




SW 


I 


Fair. 


ii 


7 


o 


62,0 


62,5 


29,94 




NW 


I 


Fine. 


: 


2 





70,0 


65,0 


29,90 




WbyN 


I 


Fine. 


12 


7 





59-° 


6 3>5 


3°,°4 




ENE 


I 


Cloudy. 




2 


o 


65,0 


65,0 


3°'°9 , 




NE 


I 


Cloudy. 


"3 


7 





59»° 


62,0 


3°,°3 




sw 


I 


Fine. 


¥ 


2 


o 


72,0 


69,5 


29,98 




SW 


I 


Fine. 


M 


7 


o 


55,5 


61,5 


29,81 




sw 


2 


Fine. 




2 


o 


66,0 


64,0 


29,83 




SW 


2 


Fine. 


*5 


7 


o 


55,5 


60,5 


29,85 


0,017 


NW 


I 


Fine. 




;2 





63,° 


64,0 


29,92 




NW 


2 


Cloudy. 


16 


7 


o 


56=° 


59>° 


30,01 


0,020 


' WSW 


I 


Fair. 


s 


2 





63,0 


62,0 


.30,04 




SW 


I 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOUR N A h 








for June 1780. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 








Weather. 




H. 


M. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str 


June 17 


7 





58,5 


60,5 


29,91 


0,030 


SW 




Fair. 




2 





67,0 


H° 


29,91 




sw 




Fair. 


18 


7 





5 6 >5 


58,5 


29,81 


0,240 


SW 




Rainy. 




2 





65>5 


64,0 


29,81 




SW 




Rainy. 


'9 


7 





60,0 


62,5 


29,79 


0,152 


ssw 




Cloudy. 




2 





72,0 


67,0 


29,79 




SW 




Fair. 


20 


7 





60,0 


61,0 


29,95 




WbyS 




Fine. 




2 





66,0 


69,0 


29.99 




SW 




Fine. 


21 


7 





57*5 


62,0 


3°>°7 


0,022 


W by N 




Fine. 




2 





68,0 


64,5 


30,11 




SW 




Fine. 


22 


7 





S«,5 


62,5 


30. 11 




SSW 




Cloudy, 




2 





61,0 


64,0 


3°,°7 




SW 




Rainy. 


23 


7 





5 6 >° 


61,0 


3°>°4 


0,32° 


NW 




Fine. 




2 





70,0 


66,0 


30,18 




SW 




Fine. 


24 


7 





60,0 


63,5 


30,10 




SSW 




Fair. 




2 





67,5 


66,5 


3°»°7 




SW 




Fair. 


25 


7 





58,0 


65,0 


30,08 




WbyS 


2 


Fair. 




2 





t>7,o 


65,0 


30,12 




NW 


2 


Fine. 


26 


7 





57'5 


62,0 


3°> 2 4 




NW 


2 


Fine. 




2 





66,0 


65,0 


3°>3 r 




SW 




Fine. 


27 


7 





56>o 


62,0 


30,37 




NW 




Fine. 




2 





69,0 


64.5 


3°>37 




Sw 




Fine. 


28 


7 


Q 


62,0 


64,0 


3°- 32 




Nw 




Fair. \ 




2 


O 


74,0 


68,0 


30,28 




NN.W. 




Fine. 


29 


7 


O 


66,0 


67,5 


3°**5 




SE 




Fine. 




2 





78,0 


70,0 


30,19 




E 




Fine. 


3° 


7 


O 


67,0 


66,0 


29>99 




SE 




Fine. 




2 


' O 


84,5 


76,0 


29,94 


ESK 1 


Fine. 



E e 2 



METE* 



[ 212 ] 

METEOROLOGICAL JOURNAL 
for July 1780. 



July 1 



H. M. 



5 

6 

7 
8 

9 
ic 

1 1 

12 

»3 

14 

J 5 

16 



7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 



o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

c. 



Therm. 

.vithoui 



64,5 
73»o 
63,0 

73° 

61,5 

69,0 
60,0 

70,5 
6i,o 
69,0 
61,5 
71.0 

58,5 

65,0 

60,5 
•68,5 

61,0 
68,0 

'57,o 

•67,9: 
54,o 

7°>5 
61,0 

74.-0 
60,0 
68,o 
6o,o 

7.o,5 
60 5 
72,0 
66,0 
79,5 



Therm, 
within. 



70,0 

72,5 
680 

72 
68,5 
70,0 

66,5 
68 >5 
670 
660 
64,0 
69,0 
61,0 

64,5 
62 5 

65,5 
62,0 

66,0 
64,0 
66, 5 
62,0 
685 
65,0 
70,0 

65,5 
68,0 

62,5 

68,5 
66,5 

69,5 

6 9>5 
I 72,0 I 



Inches 



29.96 

29 95 
29 89 

2999 

29,99 
30,0.5 

30.02 

3°°5 
30,18 
3009 
3009 
30,08 
30,06 
30,04 
29,97 

29 99 

30,06 
30,08 

30,14 
3°> I 9 
30,17 
3°. J 4 
29 97 
29*94 
29:98 

30,07 
30,16 

3°, J 9 

30,00 

29,92 

29,99 
29-98 



Rain. 



Winds. 



Inch. Points. Str 



0,H3 



,017 



0,116 



SW 

SbyE 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

NW 

SW 

SW 

NW 

NW 

btw 

NW 

WbyN 
NW 
NE 

WNW 

NE 

NNE 

Nby £ 
NW 
WSW 
NNW 
NNW 
NW 
NW 
NW 

WSW 
NW 
NW 
NW 



Weather. 



Kaii-. 

Fair. 

Rainy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fin p. 

Fii.e. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

C!oudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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for July 178 


0. 




Time. 


Therm 


I'herm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 










without 


within 








Weather. 




H. 

7 


M. 







inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


July 17 


68,5 


7.-f>° 


29,88 




SE 




Fine. 




2 





82,0 


78,5 


29,87 




SE 




f^'ine. 


18 


7 





70,0 


7S>° 


29»74 


0,028 


!>W 




Fine. 




2 





72,0 


7^,5 


29,83 




sw 




Fair. 


1 9 


7 





62,0 


71,0 


30,00 




wsw 




Fair. 




2 





68,5 


69,0 


30,06 




t.W 




Fine. 


20 


7 





58,5 


67,0 


30,13 




wsw 




Fine. 




2 





72,5 


6 9>5 


30,09 




wsw 




Fine. 


21 


7 





60,0 


67,0 


29>87 


0,038 


sw 




Rainy. 




2 





67,5 


68,5 


29,76 




wsw 




Cloudy. 


22 


7 





61,0 


67,0 


29>59 


0,926 


i-E 




Rainy. 




2 





66,0 


68,5 


29,66 




S by W 




Rainy. 


2 3 


7 





59>5 


66,0 


29,99 


0,310 


NE 




Cloudy. 




2 





66,0 


67,0 


30,01 




NE' 




Fair. 


24 


7 





58,5 


65>° 


30,18 




' SW 




Fair. 




O 





79'° 


6 9>5 


30,17 




sw 




Fine. 


25 


7 





65,0 


6 9>5 


30,16 


0,024 


NNE 




Cloudy. 




2 





8p,o 


72.0 


30,19 




NNE 




Fine. 


25 


7 





62,5 


63.5 


30,24 




NW 




Cloudy. 




2 





78,0 


75>° 


3°> 2 3 




SW 




Fine. 


27 


7 





64,0 


7°>5 


3<V4 




' NW 




Fair. 




2 





71,0 


71,0 


30,21 




' NW 




Fiue. 


28 


7 





'59>° 


60,0 


3°>34 




ssw 




Fine, 




2 





7i>5 


68,5 


3°>34 




SW 




Fine. 


29 


7 





60,0 


66,0 


3°' 2 5 




NE' 




Fine, 




2 





71,0 


68,0 


3°>i9 




Eby S 




Fine. 


30 


7 





61,5 


63>° 


30," 




NE 




Cloudy. 




2 





75>° 


70,0 


3 ' 11 




ESE 




Fine; 


3i 


7 





60,5 


66,5 


3°> x 9 




ENE 




Cloudy. 


1 


2 





70,S . 


68,5 


3°»i9 




NE 




Fine. 
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< 
i 




for Auguft 1780. 




Time'. 


Therm. 


Therm 


Barom 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 


























Weather. 




H. M. 






1 nches, 


Inch. 


Points. 


Str. 


Aug, I 


/' 


o 


59.o 


65,0 


30,20 




NE 




Cloudy. 




2 


o 


78,0 


74,o 


3°« r 9 




NE 




Fine. 


2 


7 


o 


62,0 


68,o 


30,11 




SW 




Fair. 




O 





78,0 


V,o 


30,18 




sw 




Fine. 


o 



7 


Q 


61,5 


68,5 . 


30,09 




NE 




Fine. 




2 


o 


83,0. 


73,5 


3°> l 3 




NE 




Fine. 


4 


/ 


o 


68, 


69,0 


30,10 




ENE 




Fine. 






o 


78,0 


73>° 


3°3 * 4 




NE 




Fine. 


5 


7 


o 


6o, 5 


66,5 


3°> !I 




NNE 




Fair. 




2 


c 


76,5 


74,o 


3°» 11 




NVV 




Fine. 


6 


7 


o 


.60,0 


67,0 


30,07 




NNE 




Cloudy. 




2 





78,5 


73>° 


3°>°7 




N liy W 




Fine. 


7 


? 


o 


02,0 


69,0 


30,12 




NE 




Fair. 




2 


o 


So,o 


74>o 


30,16 




NE 




Fine, 


8 


7 





59»S 


67,0 


3°>°9 




NE 




Fair. 


i 


2 


o 


77>° 


75>o 


3°>°7 




NE 




Cloudy. 


9 


7 


o 


62,5 


66,0 


30,02 




NE 




Fair. 




2 





82,0 


75>° 


3°>°4 




NE 




Fine. 


10 


7 





6.4-5 


71,0 


30,02 




NE 




Fine* 




2 


o 


8i,5 


76,5 


30,0a 




EbyS 




Fine. 


" 


7 


o 


66,5 


73.° 


30,02 




ENE 




Fine. 




2 


o 


79>° 


76,0 


29,98 




ENE 




Fine. 


12 


7 


o 


65, 


72,0 


29,91 




NE 




Fine. 




2 


o 


79-° 


73'° 


29,89 




S by E 




Fine. 


i3 


7 





62 5 


65,0 


29,89 




NE 




Fine. 




2 


o 


76,5 


75>° 


29^93 




NE 




Fine. 


14 


7 


o 


6o,o 


62,5 


29-93 




NE, 




Fair. 




2 


o 


62,0 


69,0 


29.95 




.NE 




Rainy. 


IS 


7 





6 i,S 


66,5 


29,88 


0,104 


NE 




Fair,, 




2 


o 


68,0 


69,0 


29,92 




NE 




Fair. 


16 


7 


o 


65,0 


68,0 


29,91 




NE 




Fair. 


1 2 


o 


75'° 


72,0 | 


3°>°3 




NE J 1 jCloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for Auguft 1780. 




lime. jThenn. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


W inds. 








|without 


within. 


























Weather. 




H.I 


VI. 






Inches. 





Points. 


St'r. 


Aug. 1 7 


7 





6 5>5 


67,5 


30,02 


SE 




Fair. 




2 





75,° 


72,0 


30,00 




NE 




* air. 


18 


7 





60,5 


680 


29,86 


0,381 


ENE 




Rainy. 




2 





71,0 


71,0 


29^5 




ENE 




Rainy. 


»9 


7 





64,0 


66.5 


29,92 




NNE 




Cloudy. 




2 





74,o 


72,5 


29,99 




NE 




Fine. 


20 


7 





6 3,5 


66,0 


30,12 




ESE 




Fine. 




2 





74,5 ' 


71,5 


3°, J 3 




SSE 




Fine. 


21 


7 





67,0 


68,0 


3°j°9 




SbyE 




Fine. 




2 





76,0 


75:° 


3°,°9 




SE 




Fine. 


22 


7 





64,5 


68,5 


29,99 




wsw 




Fair. 




2 





70,0 


69,0 


30,03 




sw 




Fine. 


23 


7 





59,o 


67,0 


30,07 




NW 




Fair. 




2 


0. 


72,0 


70,0 


3<V4 




sw. 




Fine.. 


24 


7 


6 


S8, 5 


63,0 


30,18 




ENfi 




Fair. 




2 





74,0 


72,5 


30,19 




NW 




Fine. 


25 


7 





59,5 


62,0 


30^3 




NNE 




Kine. 




2 





75,o 


73,° 


3°>*S 




NW 




Fine. 


26 


7 





60,5 


64,0 


30,16 




NE 




Fine. 




2 





76,5 


75,° 


30,16 




ENE 




Fine.. 


27 


7 





61,0 


63,0 


3 * 1 5 




E by N 




Fine.. 




2 





73,5 


.69,5 


30,08 




E by N 




Fine. 


28 


7 





60,0 


65,0 


30,10 




NE 




Fair. 




2 





68,5 


68,0 


30,11 




NE 




Fine. 


29 


7 





61,0 


65,5 


3°, J 9 




NE 




Fair. 




^1 





72,0 


71,0 


30.14 




NE 




Fine 


30 


7 





61,0 


67,0 


30,10 




NE , 




Cloudy. 




2 





76,5 


74,° 


30,09 




NE 




Fine. 


3i 


7 





69,0 


69,5 


3°,°5 




SSW 




Fine, 




2 


83,5 


7 6 >5 


3°>°5 




Sby W 




Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
for September 1780. 





1 line 


Therm 
vvit'aou 


. I'herm 

- within 


. Barom. 


Rain. 


Winds. 


_ \A/^> r, it''^oi* 


. Sept. 1 


H. M 






i nches. 


Inch. 


Points 


jStr 


vv caiiier. 


7 c 


(>hS 


73.5 


30,01 




SSW 


" 


Fine. 




2 c 


84,0 


79,0 


29,89 




sw 




Fine. 


2 


7 


66,0 


73>° 


29.95 




W by S 




Fair. 




2 


77,° 


76,0 


29.94 




SW 




Fine. 


3 


7 


63,0 


71,0 


30,01 




NE 




Fine. 




2 


70,0 


71.0 


3°,°5 




SW 




Fine. 


4 


7 ° 


56,0 


63.5 


30,01 




NE 




Fair. 




2 


70,0 


68,0 


3°> x 7 




SW 




Fair. 


5 


7 


53.5 


62,5 


30,20 




Eby S 




Fine. 


■ 


2 


7*>5 


69,0 


30,18 




SE 




Fine. 


6 


7 


5 6 >° 


63,0 


30,02 




SE 




""inc. 




2 


7 J ,5 


69,0 


29,95 




SE 




Fine. 


7 


7 


57.5 


62,0 


29, 7 5 




ENE 




Cloudy. 




2 


7 6,o 


69.0 


29,73 




SE 




Cloudy. 


8 


7 


°5>° 


68,0 


29,59 


0,250 


SsW 




Fair. 




2 


72,0 


7°,S 


29,01 




SE 




Fine. 


9 


7 


58,0 


67,5 


29,74 




S by W 




Rainy. 




2 


64,0 


68,0 


29,81 




SW 




Cloudy. 


10 


7 


54.° 


64 ? 5 


29, ? 3 


0560 


NNE 




Cloudy. 




2 


70,0 


67,0 


29,74 




S by E 




Rainy. 


1 1 


7 


59° 


65,0 


29,71 


0,327 


SSW 




Rainy. 




2 


67,0 


67,0 


29,82 




SW 




C'oudy and rain. 


i 12 


7 


54° 


63.0 


29,96 


0,258 


SW 




Fine. 




2 


67.5 


66,5 


29,99 




NW 




Fine. 


l 3 


7 


61,0 


62,0 


3°>°3 




S by W 




Fine. 




2 


69,0 


65,5 


29,99 




SSW 




Fair. 


M 


7 


Sh° 


64-,0 


29, 8 5 


3,167 


SE 




Rainy. 




2 


66,0 


66,5 


29,86 




S by E 




Cloudy. 


15 


7 


57,° 


63,5 


29.92 




Sby E 




"ine. 




2 


62,0 


73,5 


29,98 




SE 




?ine. 


16 


7 


62,5 


65,0 


29,76 




SE 


_. 


Showery. 




2 


59,° ' 6 7>5 


19,76 




SE 1 1 


•vhowery. 
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M/E'iT E O R L G I C A L JOUR NIL 




for September 1780. 




Time. 


Therm. 


I herm. 


Baiom. 


Rain. 


Winds, 










without 


within. 


* 
























Weather. 




H. 


M. 






Inches. 




Points. 


Str. 


Sept. 1 7 


7 





60,5 


65.0 


29,49 


0,225 


SE 




Rainy. 




2 





68,0 


67>0 


29,49 




SE 




Fine. 


18 


7 





S80 


6 3>5 


29>49 


o,5?2 


ssw 




Fair." 




2 





68,0 


f>h<> 


29,5^ 




sw 




Fine. 


*9 


7 





5?# 


!6o,o 


''49,64 




SSE 




Fine. 




2 





65^6 


J6 5 Vo^ 
! 6 °i5 


29,68 




SE 




Fine* 


20 


7 





>52,5 


29,67 




SE 




Fine. 




2 





. 64,0 


162,5 


29,66 




NW 




Fine. 


21 


7 





•49>5 


59>5 


29,81 




Sby W 




Fine. 




2 





65,0 


62,0 


29,88 




sw 




Fine. 


22 


7 


.0' 


48,0 


5 6 >° 


30,02 




SSW 




Fine. 




2 


.0 


65,0 


65,0 


3°»" 




SW 




Fine. 


23 


7 





49,5 


57>° 


30,09, 




ENE 




Fine. 




2 





.66,0 


66,0 


3°»°5 




•NE 




Fine. 


24 


7 





•59,9 


,59*5 


' *9> 8 4 




NW 
. NW; 

SSSIf. 
WSW 




Fair. . 


25 


2 
7 




0. 






*9>99 

; 30,04 


°>"3 




Showery. 
Fine. 




2 





• 66*4 


6 7< o 


• 3°<°4 






Cfeutfy. 


26 


7 





59>o 


61,0 


29>97 




SW 




FsHr' 




2 


.d 


67,0 


64,0 


29>92 




SW' 




Fttr. 


2 7 


7 





.51*0 


59JO 


29,90 


0,079 


w$w 




Fine 




2 





.66'jO 


*3# ; 


*9>94 




sw 




Fair 


28 


7 







do,6 : 


29>?$t 




sw 




Cloudy. 




2 





P?J 


'^9,76 




ISW. 




Showery, and cl*udy. 


29 


7 


•<? 




Uj. : 


«9>54 


6,380 


SS$i 


I ' 


Rain 




« 





PS- 3 ' 


29,64 


- -( 


Si,; 


- 


Fv»r. 


3° 


7 


of 


■ 5<>t4 


157* 


2>9>34 


*,<**» 


4SW; 


I 


Rain 




2 





..$2,tf 


57^' 


ap,i4 , '■ 


$w, 


2 < 


Rain 

— ■ : — « 1— < 



Vot. LXXI. 



F f 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 


forO&ober 1780. , 


1 


Time. 


Therm. 


Therm. (Barom. 


Rain. 


Winds. 


- 






without 


within. 
























Weather. 




H.M. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


oa. 1 


7 ° 


45-0 


52,5 


29,19 


0,076 


SSW 


I 


Rainy. 




2 


58,5- 


■55.5 


29,09 




SSW 


I 


Rainy. 


2 


7 


53>o 


55.0 


29,07 


0,106 


:sw 


I 


Fair.. 




2 a 


■57.0'. 


:5 6 .5 ' 


29,44 




SW 


2 


Fine. 


3 


7 


-S«.&- 


54,o 


29,57 




.wsw 


I 


Fine. 




2 


sKs 


55.5 


29,64 




'NW 


I 


Fine. 


4 


7 ° 


42,0 


5 ',5 


'29,79 


0,030 


NNE.- 


I 


Fair. 




2 


54,0 


59.5 


29,87 




. NW ■'. 


I 


'Fair. 


5 


7 


41,5 


5°.5 


30,16 




. |NW 


I 


Fine. 




2 


S4.o 


52,5 


30,18 




Wsw 


I 


Fair., 


6 


7 


45>£ 

57*0: 


49,0 


3°>°4 




Sjby E. 


I 


Cloudy.. 




2 


53.5 


29,90 




.S'by.W 


I 


Cloudy. 


7 


7 




153*0^' 


^$,63 




' SSW ; 

' few-e 


I 


;Fair.;o 




2 0. 


155.5" 


29,56 




' I 


^fMUJ.'« 


8 


7 


43»& ; 
57,5- 


i52,o 


29,62 




I Ssw . 


I 


sFajrJo 




2. 


54,5 


29,44 




:SE 


I 


Fine. 


9 


7 


56,5 - 


55,o 


28,66 


0,59° 


$SW 


3 


Rainy. 




2 .0 


57.0 


5 6 ,5 


28,82 




SSW 


3 


Showery. 


*o 


7 ° 


5»,$: 


50*o' ' 


2 8,,68 




SW 


1 


Fair. 




2 


55^ 


28,99 




■ SW 


2 


Cloudy. 


11 


7 


45*5 * 


m$"> 


^9.5 .«. 


0,020 


SW. 


2 


Fair. 




2 


58,0 : 


l 5Wt 


29,61 


, 


SW, 


2 


Fair. - 


12 


7 9 


4&5 


53,0 '< 


29,68 


o,P*5 


. SWoO 


.1 


Fair. -" 




2 


5S.o 


54,0 ;: 


29,81 


. 


WbyN 


1 


.Fine. ; 


J 3 


7 » 


48,5 


5*>5 


3 d >°4 




p jS&Eu 1 


1 


Cjoudy. 




2 


. 60,0 


65.0 


30,02 




S£f 


2 


•Fair.|'.j 


H 


.7 
2. 


.'.CSyO 

65*6 


53,5- 
59,*' 


^75 
29,61 




SE 
SE - 


"I 
I 


Cloudy. 
Fine.'- 


15 


7 


5»>5 


59,o 


■29,69 


■ 


SSE 


I 


Cloudy. 




2 


66,0 


02,0 


29,69 




SE 


I 


Cloudy. 


16 


7 


53>5 


50,5 


29,72 


o,53° 


SSW 


I 


Rainy. 




2 


62,0 


61,0 


29,71 




WSW 


I 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for October 1780. 




Time. 


Therm 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 








■ 








, 










\W , ai4ipi° 




H. 


M. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


vv CdLlld. 


oa. 17 


7 


6 


55,0 


58,0 


29,87 




SSW 


J 


Fine. 




2 





65,0 


(>3>5 


29,91 




ssw 




Fine. 


18 


7 





49)5 


55,° 


30,02 




NNE 




Cloudy; 




2 





62,0 


60,0 


30^ 7 




NNE 




Fine. 


19 


7 





S3,° 


59>° 


29>79 




SW 


2 


Fine. 




2 





S6,o 


59>° 


29,58 




sw 




Rainy. 


20 


7 





46,5 


56,0 


29,48 


0,071 


wsw 




Fine. 




2 





52,0 


56,0 


29,44 




sw 




Cloudy. 


21 


7 





47,o 


50,5 


29,48 




NW 




Fine. 




2 





55>° 


53>o 


29,63 


. 


WNW 




Fine. 


22 


7 





46,0 


50,5 


29>73 




SW 




Cloudy. 




2 





54,5 


52,5 


29,67 




SW 




Cloudy and rainy. 


2 3 


7 





4i,5 


49>° 


29,86 


0,068 


SW 




Fine. 




2 





53>° 


52,0 


29,88 




sw 




Cloudy. 


24 


7 





5o,o 


5i,5 


29,66 




SE 




Cloudy. 




2 





59>o 


61,0 


29,70 




SE 




Fair. 


25 


7 





43.5 


5i 5 o 


29.73 




NE 




Fine. 




2 





5i,5 


52,0 


29.77 




NW 




Fine. 


26 


7 





37,Q 


48,0 


3°»°7 




SSW 




Fine. 




2 





52,o 


50,0 


3°.H 




NNE 




Fine. 


27 


7 





45,o 


46,0 


30.27 




NE 




Cloudy* 




2 





5o,o 


48,0 


3°> 2 9 




NE 




Fair. 


28 


7 





47,0 


48,0 


30^4 




NNE 




Cloudy* 




2 





555° 


5i,5 


3°.°7 




NE 




Cloudy. 


29 


7 





47,5 • 


5i»o 


29,85 


' 


NW 




Rainy* 




2 





49,5 


5i>5 


29,82 




NW 




Rainy. 


3° 


7 





49.5 


5*>5 


29,71 


0.-435 


NNW 




Rainy* 




2 





5°;° 


5 2 >° 


29,82 




NNW 




Rainy. 


3 1 7 





49>5 


52>o 


29,88 


o»375 


SW 




Rainy. 


L? 


ol 50,5 


52,5 


29,89 


Nii 




Rainy. 



% F 2 
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METEOROLOGICAL ]OU R N A L 


' 


for November 1780. 






lime. 


Therm. 


L'herm. 


Barom. 


Ram. 


VV iikI 


>■* 










without 


within. 










WVnfh^r 




H. 


VI. 








Inches 


Inch. 
o,n 8 


Points, 


Str. 


* V vvll.i.^i „ 


Nov. i 


8 


47 = 5' 


49>5 


29,94 


NNE 


1 


Cloudy. 




2 





50,0 


51,0 


30,02 




NE 


2 


Rainy. 


2 


8 





46,0 


48,5 


30,08 




NNE 


1 


Cloudy. 




2 





5°>° 


S/.o 


30,08 




NE 


1 


Fine. 





8 





46,0 


48,5 


29.97 




NE 


1 


Cloudy. 




9 





5°>° 


53° 


29,94 




NE 


1 


Fair. 


4 


8 





40,0 


46,0 


29 97 




NW 


1 


Fine, 




2 





46,0 


47 >o 


30,08 




NW 


2 


Fine, 


5 


8 





47»o 


47>° 


29^83 


0,039 


svv 


1 


Fine. 




2 





5'>5 


49,0 


29,72 




NW 


2 


Fine. 


6 


8 





40,0 


45>° 


29 86 




NW 


2 


Fine. j 




2 





44,0 


45>o 


29,87 




NW 


2 


Fine. 


7 


8 





35>° 


37»5 


29 72 


0,039 


NNE 


2 


Fine. i 




2 





3 & >° 


38.0 


29.82 




NE 


3 


Snowy. ' 


8 


8 





3»>° 


37,5 


29,91 


0,081 


NNE 


2 


Fine. 




2 


c 


42,0 


40,0 


2994 




NE 




Fine. 


c 


8 





33'° 


37>5 


3009 




SW 




Cloudy. 




o 


c 


41,0 


40,0 


30,05 




SSW 




Jloudy. 


IO 


8 





48,5 


44,0 


30.07 


0,075 


NE 




Cloudy. 1 




2 





52,0 


47 iO 


30,11 




NE 




fair. 


11 


8 





46,5 


45° 


30.11 




NE 




Cloudy. 




2 


c 


52,0 


48,0 


30 17 




NNE 




Jloudy. 


12 


8 





47 >o 


49,0 


30,09 




WSW 




Fine. 


. 


2 


c 


51,0 


49>5 


30.12 




wsw 




Cloudy. 


J 3 


8 





S'>5 


5°>° 


2973 




SW 




Cloudy. 




2 





52,0 


51,0 


29,64 




SW 




Cloudy. 


H 


8 


c 


39>5 


47>° 


29.82 




wsw 




Fair. 




2 


c 


47 s o 


47 5 


29,84 




wsw 




Fine. 


i5 


8 





30,0 


41,0 


•9-97 


0,095 


NW 




Fine. 




2 


c 


360 


41 


30,02 




NW 




Fine. 


16 


8 


c 


26,0 


36,0 


29>93 




SE 




Foggy. 


2 


c 


28,5 


38,o 


30 16 




SE 




F °ggy- 1 



s 



MET E- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
for November 1780. 





Time.|Therm,| 


Therm 


Baron). 


Kain. 










] • ! .1 


within. 
















W UUUUi 






Winn? 


Weather. 




H.M. 






Inches. 


Inch. 


» 1 * ii ti 3 ■ 

Points. 


Str. 


Nov.17 


8 


O 


3 6 >5 


38,5 


29.73 




SE 




Foggy. 




2 


O 


40,0 


41.° 


29>63 




SE 




Rainy. 


18 


8 


O 


41,0 


40,0 


29,60 


0,030 


SE 




Cloudy. 




2 


O 


45:.° 


42,0 


29.53 




S8E 




Fair. 


19 


8 


O 


41,0 


42,5 


29,27 


0,039 


NW 




Fair. 




2 


O 


43.5 


44,o 


29.3 2 




NW 




Fine. 


20 


8 


O 


43.0 


43.5 


28,94 


0,616 


W by S 




Cloudy. 




2 


O 


46,0 


49>° 


29,02 




sw 




Fajr. 


21 


8 


O 


36,5 


4i,5 


29,14 


1,074 


NW 




Fair. 




2 


O 


4 '.5 


43.o 


2 9'3i 




NW 




Cloudy. 


22 


8 


O 


3*»° 


41,0 


29^4 


0.025 


SW 




Cloudy. 




2 


.0 


37. o- 


4.o,5 


29,08 




WNW 




Fine. 


23 


8 





32,0- 


37>° 


29-39 




NW 




Fine. 




2 





37>° 


38,0 


29,42 




NW 




Fair. 


24 


8 





3 1 . 


39>° 


29,64 




SW 




Foggy. 




2 





• 3 6 .° 


38,0 


29,50 




sw 




Rainy. 


25 


8 





3 6 >° 


39.,° 


29,89 


0,236 


NW 




Cloudy. 




2 





38>° 


4°..S 


29 98 




WSW 




Cloudy. 


26 


8 





42,0 


39.5 


30,10 




WSW 




Cloudy. 




2 





48,0 


42,0 


3CM4 




NW 




Cloudy. 


27 


8 





• 44>° 


45>° 


30,27 


0,038 


NW 




Cloudy. 




2 





47.0 


45>° 


30,28 




NNW 




Cloudy. 


28 


8 





42,0 


44.5 


30'46 




ENi£ 




Cloudy^. 




2 





45.5 


46,0 


S°>47 




NE 




Fine». 


29 


8 





37.o 


42,0 


3°.45 




NNE 




Fine. 




2 





40,0 


43'° 


30.40 




NNE 




Fine. 


3° 


8 





37.5 


42>5 


3°'3 2 




NNE 




.Kine.. 




2 





49,5 


42*0, 


30.32 




NNE 




Fine. 



M-!ETE« 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
for December 1780, 





l.llic. 


.vithou 


. i'nenn 
within. 


.jliarom 


Kain. 


Winds. 








* 










Weather 




H.M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


3tr. 


» > vuulljl 4 


iDec. 1 


8 


38,5 


4°,5 


3°> r 3 




NE 




Fair. 




2 


43 >5. 


4i,5 


30, 3 J 




NE 




Fair. 


2 


8 


42,0 


4^,5 


3°'34 




NE 




Clqucly-. 




2 


44»o 


46,0 


3°»3 6 




NE 




Cloudy. 


3 


8 


38,0 


40,0 


3°,47 




NE 




Cloudy. 




2 


4i,5 


43>'° 


3°>49 




NE 




Cloudy. , 


4 


8 


40,5 


4i,5 


3°>5i 




NE 




Fine. > 




2 


45.° 


44,0 


3°= 49 




NE 




Cloudy. 


■ 5 


8 


39.5 


42,0 


3°>45 




NE 




Cloudy. j 


' 


2 


43^5 


44,0 


3°>4° 




NE 




Cloudy. 


6 


8 e 


38,o 


4>,5 


3°-35 




NE 




Cloudy. 




2 


39>° 


42,5 


3°>33 




NE - 




Cloudy-. 


7 


8 


33>° 


39,5 


3°> 2 9 




NE . 




Cloudy. 




2 


33^ 


3 6 >° 


30,28 




NE : 




Cloudy. 

Fine. 


8 


8 


3 6 >o 


39,° 


3°>29 




NE • 






2 


40,0 


40,0 


30J3 1 




NE 




Fair. 


9 


8 


45>° ' 


48,0 


3°>53 




NE 




Fair. 




2 


40,0 


40,0 


3°,53 




NE 




Fair. 


10 


8 


33>5 : 


37*o 


3°j45 




wsw 




Fair. 




2 


3»>° 


3 6 >° 


3°,44 




sw 




Cloudy* 


11 


8 


38,5 ■■ 


40,0 


3°>3 6 




NW 




Fine. 




2 


45.° 


42,0 


3°>34 




NW 




Fair. 


12 


8 


41,0 


4*>5 


3°>45 




SW 




Foggy. 




2 


45.5 


43,° 


30,41 




SbyE. 




Foggy. 


13 


8 


4CS 


43.5 


3°,44 




NW 




Foggy. 




2 


44,0 


44,° 


3°>39 




WNW 




Cloudy. 


14 


8 


40,0 


42,0 


30,36 




SW 




Foggy. 




2 


45,° 


45>° 


3°>46 




sw 




Fair. 


15 


8 


41,0 


44,0 


3°»44 




NW 




Fine. 




2 


45>° 


45>° 


3°,4& 




NW 




Fair. 


16 


8 


40,0 


44,5 


30,55 




NNE 


* 


Foggy. 


J 2 


43»5 


45,o 


3°>55 




SE | 1 (Cloudy. 


















BETE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 


for December 1780. 




Time. 


Therm, 
without 


Therm, 
within. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




H.M. 
8 






Inches. 


Inch. 


Points 


Str. 


Dec. 1 7 


40,0 


44,0 


3°>Si> 




SW 




Foggy- 




2 


43,5 


44,0 


30,48 




NW 




Fine. 


18 


8 


34,5 


41,0 


3°>46 




NE 




Foggy. 




2 


40,0 


4 ',5 


30.46 




ENE 




Fine. 


l 9 


8 


3°,5 


38,0 


3o,49 




ENE 




Fine. 




2 


34,5 


,36,0 


30,40 




NE 




Fine. 


20 


8. 


3°>° « 


34,5- 


30,08 




NE 




Foggy. 




2 


32,o 


39,o 


29,99 




NE 




Foggy. 


21 


8 


28,0 


'33>°= 


29,69. 




Sby E 




Foggy. 




2 


29,0 


34,5 


29,69 




S by E 




Foggy. 


22 


8 


33P 


34A 


29,85 




WbiW 




Foggy. 




2 


3 6 >5 


35>° 


29,89 




NW 




Fine. 


2 3 


8. 


24,0 


32.Q- 


30,05 




ssw 




Foggy. 




2 


32,5 


34,0 


30,06 




NW 




Fine. 


24 


8 


34,a 


34,5 ■ 


3°, I 5 




NNE 




Foggy. 




2 


37,o 


35,5 


3°, 1 5 




N by E 




Fair. 


25 


8 


37,o 


37,5 


30,21 




NNE 




Fair. 




2 


38,5 


37,5 


30,23 




NNE 




Fair. 


16 


8 


3 2 ,5 


34,5 


30,26 




ENE 




Fair. 




2 


3 6 >° 


3 6 ,5 


30,26 




Nby E 




Fair. 


27 


3 


29,5 


3 2 ,5 


30,26 




NE 




Frofty, 




2 


32,0 


34,5 


30,29 




NE 




Frofty. 


28 


8 


32,5 


33,5 


30,35 


0,100 


SSW 




Foggy. 




2 O 


37,o 


3 6 ,5 


30,34 




SW 




Cloudy. 


29 


8 


40,5 


37»o 


3 , 1 3 


0,2I0 


SW 




Cloudy. 




2 O 


45,° 


39,° 


30,03 




wsw 




Fair. 


3° 


8 


,45»° 


41,0 


30,01 




wsw 




Cloudy. 




2 O 


5°>° 


44,0 


3°,°7 




SW 




Cloudy. 


3i 


8 


43,5 


44,0 


30,06 




ssw 




Cloudy. 




2 O 


5°,° 


46,5 


30,07 




wsw 




Fair. 



1780 



i 7 8o 



Thermometer without. 



jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 



Greatetl 
Height. 



$3>S 
59,° 



Lealt 
Height. 



20,0 
20,0 

34,5 



(>S>5 33>° 
84,5 



Mean 
He ; ght. 



June 84,5 



July 
Aug. 
Sept 

oa. 

Nov. 
Dec. 



02,O 

83.5 
8 4) 

66,0 

52.0 
5°.° 



|Wholt 
1 year 



45.° 
48.0 

54.o 
58,5 
48,0 

41,5 
26,0 

24,0 



3h9 

37,8 

5i.4 

46,7 

59>7 

62,9 

66,4 

69,2 

61,3 

5*>3 

42,0 

3 3 .5 
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Thermometer within. 



Greateli 
Height. 



40,5 
49,0 

65,0 

' 74,5 
76,0 

78,5 
76,5 
79-° 
65.° 
53^° 
46,5 



5-i.7 J 



Leaft 
Height. 



24.5 

3 5 ,° 
38,0 

5h° 

5° 3 o 
61,0 
62,0 

5 6 ,° 
46,0 

3b,o 

3 2 ,° 



Mean 
Height. 



Barometer. 



33>t> 
38,4 

49,9 

48,0 

60,4 

63.2 

69,4 

68,3 

65.2 

53.9 

43, 6 

39,8 



Greatettj Lealt 
Height. |Heic;ht<. 



5. 



3°>35 

3 3 52 
3°>45 
3 > J 7 
30,28 

3°>37 

3°> 34 

30,20 

30,20 

30,29 

3°,47 

3°,55 



28 59 
29,08 
29.38 
28,81 
29,38 
29,79 
29.59 
29,85 
29,14 

28,66 
28,94 
29,69 



Mean 
Height. 



2 9,77 
29,91 



Rain. 



Inches. 



0,692 
0,858 



29.9 1 ! 1,189 



29,65 
29,94 
30,01 

3°,°5 

3°,°5 

29, 8 3 
29,69 

29,85 
30,29 



2,739 
0,822 

0,852 
1,602 

I 
0,485 1 

2,903 

2,35 6 

2,505 
0,310 



,0 



29,91/17,313, 



vniA- 
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VARIATION NEEDLE. 





7h. 
A.M. 


12 h. 
M. 


2 h. 
P.M. 


10 or nh. 
P.M. 


Daily 

Means. 


June 5 


O / 

22 25 


/ 
22 26 


/ 
22 21 


/ 
22 23 


/ 

22 24 


6 


22 21 


22 29 


22 57 


22 44 


22 38 


7 


22 30 


22 49 


22 48 


22 29 


22 39 


8 


22 45 


22 44 


22 45 


22 46 


22 45 


9 


22 31 


22 42 


22 48 


22 40 


22 40 


ro 


22 25 


22 48 


22 57 


22 40 


22 42 


11 


22 45 


22 49 


22 48 


22 44 


22 46 


12 


22 37 


22 49 


22 46 


22 41 


22 43 


*3 


22 31 


22 53 


22 45 


22 35 


22 41 


*4 


22 29 


22 55 


22 50 


22 50 


22 46 


*5 


22 25 


at 40 


22 49 


22 47 


22 40 


16 


22 45 


22 48 


22 47 

■ 


22 49 


22 47 


17 


22 27 


22 32 


22 55 


22 55 


22 42 ' 


18 


22 39 


22 37 


22 41 


22 48 


22 41 


Means 


22 32 


22 43 


22 47 


22 42 J 






M< 


;an of a] 


1 22° 41 







Vol, LXXL 



Gg 



D I P 



C ^ 1 



DIPPING NEEDLE. 













1 




■ 






12 b. 

M. 


2 h 
P.M • 


IOO, I ill 

P.M. 


Means. 






June 5 


/ 

72 


v 

72 5 


! 
72 


/ 
72 


j 






6 


72 5 


72 5 


72 10 


72 10 


72 3 


Weft mark 
down. 




7 
2 

9 


72 
72 


72 
72 


72 10 


72 








72 5 
72 20 


72 10 
72 20 


72 21 


Eaft. 




72 20 


72 20 




10 


72 20 


72 20 


72 30 


72 10 








"1 

12 

14 


j'Z 20 

72 30 


72 30 
72 30 


72 25 
72 30 


72 10 








72 
72 10 
72 10 


72 13 


Eaft mark 
uppermoft. 




72 s 
72 10 


72 15 

72 15 


72 10 
72 20 




i5 
16 


72 20 


72 15 J 


72 20 


72 20 








72 45 


72 40 . 


72 40 


72 20 








i7 


7240 


72 30 


72 25 


72 3° 


72 32 


Weft. J 




18 


72 40 


72 20 


72 30 


72 20 




1 
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